CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 


6º RODADA 


20/08/2021 às 17:15 
A João Pedro Sitvo Pinheiro 


O estádio municipal de Broga (8raga) 


Bb salvador Agra 
DD João Pedro 
neto 
van 
Wenderson Galeno 
luri Medeiros (3 
Ricardo Horta 4 
+3) Renat Dadasov 
luri Medeiros (3 


1 Manu Hernando 


Braga 


1 Matheus 
2.Yan & 
4, Diogo Leite 
4 5. Nuno Sequeira 
15. Paulo Oliveira 
8 Almoatasembellah Ali Mohamed 
4 22. Chiquinho 
4 25, Lucas Mineiro 
4. Abel Ruiz 
21. Ricardo Horta (0 43 
4 26. Fábio Martins 


12. Tiago Sá 
3 Vitor Tormena 
70, Fabiano 
1/74. Francisco Moura 
110. André Horta 
11, Lucas Piazon 
1 s0. Wenderson Galeno & 
119. Mario González 
145. luri Medeiros 3 6) 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Banco de Reservas 


Tondela 


99, Babacar Niasse Mbaye 
3 Neto & 

45. Modibo Sagnan 
15. Manu Hernando & 
19.T. Melo Almeida 
6. Pedro Augusto 
47. Salvador Agra & 
8. João Pedro (o & 
10.Jhon Murillo 
421. Iker Undabarrena 
429. Daniel 


88. Pedro Trigueira 
23. Bebeto 
1 34. Ricardo Alves 
72. Eduardo Quaresma 
11. Juan Manuel Boselli 
12 Tiago Dantas 
1 38. Simone Muratore 
70. Rafael Barbosa 
1.17. Renat Dadagov im 





